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STEREO. 
INTEGRATED AMPLIFIER 


precaution 


attempted БУ агу 
гу during servicing. 


them cannot neces- 
replacement compo- 


sarily be O 


ents rated for high ‹ 
Replacement parts that have these special safety 


dentified in this manual and its 
| components having such 
y a Ain the schematic 


characteristic are | 
supplements: electrica 
features are identified b 
diagram and the parts list. 
Before replacing any of these components, read 
the parts list in this manual carefully. 
The use of substitute replacement parts that do 
not have the same safety characteristics as 
specified in the parts list may create shock, fire or 
other hazards. 

2. Before returning the set to the customer, always 
perform an AC leakage current check on the 
exposed metallic parts of the cabinet, such as 


one unfamiliar W 


ith the necessary precautions on this player. The following 


terminals, screwheads, metal overlays, etc. to be 
sure the set is safe to operate without danger of 
electrical shock. Plug the AC line cord directly into 
a 120V AC outlet. (Do not use a line isolation 
transformer during this check.) Use an AC volt- 
meter having 5000 0 per volt or more sensitivity in 
the following manner: 

Connect a 1500 Q 10 watt resistor paralleled by a 
0.15uF, 150V AC capacitor, between a known good 
earth ground (water pipe, conduct, etc) and the 
exposed metallic parts, one at a time. Measure The 
AC voltage across the combination of 1500 © resis- 
tor and 0.154 F capacitor. Reverse the AC plug at 
the AC outlet and repeat AC voltage measure- 
ments for each exposed metallic part. Voltage 
measured must not exceed 0.3volts RMS. This 
corresponds to 0.2mA AC. Any value exceeding 
this limit constitutes a potential shock hazard and 
must be corrected immediately. 


Amplifier 


АС Outlet 


AC VOLT METER 


(5000 0 per volt or more sensitivity) 
Reading should not exceed 0.8V 


Place thi о rt 
Spr 
be on each exposed metallic pa 
р 5. 


Good earth ground such а5 
a water pipe, conduct, etc. 


0.154F 150V AC 


| 
| 
E 
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Specifications 


Power output/ch. 
1) Power output per channel, min. 


40Hz to 20kHz with no more than 0.3% THD, into 8ohms..........-..- 100W for Al2213R 
125W for Al2215R 
2) DIN standard output power per channel 1kHz, into 8 оһтв.............. 110W for Al2213R 
135W for Al2215R 
Intermodulation Distortion, 60Hz: 7kHz=4:1 SMPTE 
100W for AI2213R, (125W for Al2215R) output into 8 оһтв...............-...---.--- е еезеееееееееее 0.2% 
Damping Factor at 1 kHz,B өһте.........- ---- 2 sem» asa sien еттен ты 40 
Input Sensitivity for 100W,(125W for Al2215R) output, 8 ohms at 1 kHz 
Рота datas O E SE - 2.5+0.2mV 
PN OEC C > 150 + 20mV 
Phono Preamp input overload at 1 kHz, 0.1% ТНО..............--.--. tt 140mV 
Signal to noise ratio, IHF “А” — wtd./unwtd. 
Ра. ee re SO 70/63dB 
NICD kn 92/85dB 
Frequency Response 
Phono, RIAA 40-20,000 Hz... =... АЕК... mann sr nee SER + 1dB 
AA ee ЕЕ el o oa ias Ar ee 10Hz — 50kHz 
Loudness Contour 
АН. nat pala ear Reece SSS 7+2dB 
>> 3+1.5dB 
Phono equalization, built in sub-sonic 
atA0Hz — 20kHz un ee >>: RIAA + 1dB 
аї30Н>._............ E Лон SS RIAA-3 + 1dB 
ION ee аа se sete ees Sue a RIAA-8 + 1dB 
5 Band equalizer control 
at 60Hz, 250Hz, TkHz, 4kHz, 16КН2.......:..-........---.-.---- т Мы +8+2dB 
Channel Separation at Aux 
at IKHZ.. :......... e e ccs eee clei ут e ЕС 45dB 
Tn 40dB 
Power Сопзитрйоп. . „2...5. Typical 160W(min 21W, max 400W) for AI2213R 


Typical 200W(min 26W, max 500W) for Al2215R 


Power requirements; 

А: 120V 50Hz for USA/Canadian version 

B: 120/220V 60/50Hz for multi-voltage version(switchable) 

С: 220V 50Hz for general Europian version 

D: 220V 50Hz for Germanian & Italian version 

Е: 240V 50Hz for British & Australian version 

F: 220V 50Hz for Swiss & Scandinabian version 
Dimensions (Wx H x D) 


without rubber foot апа knob. cs 


Weight (net... rn ttn re ers ss i EE 8.9kg (19 Ibs, 9.202) 
9.2kg (20 Ibs, 3.80; 


Note: Specifications and design subject to change without notice for ¡ 

subject to modification to insure best operation under differing local pe 
American(A) standard, and provides information on regional circuit á 
schematic or wiring diagram,and information on regional SoHE А 
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provements. Component a 
ditions. This manual is b 
cation through use 
ations through use of p 


Circuit Description 


iption (IC501) 
A Description ( 
Terminal Function 
[238 No =e is i is the system reset of the devi 
| c RESET | This input is the sy et ot the device 
1 — Not used ! 
IRQ 
1 2 Stand-by Relay ON/OFF 
|. 3 РА? “ӨЛЕ 
Deck Pause/Play for DD1032C only 
E 4 PAG ا‎ А 
Е РАБ Strobe 
E E PA4 Data 
7 PA3 Clock 
- E PA2 | Strobe 
9 PAI Volume LED 
10 PAO Main Input Mute 
11 PB5 Volume Down 
12 PB6 Volume Up 
13 PB7 Remote Control Data out 
14 Vss System Ground 
15 PC7 Interruption input terminal 
16 PC6 Not used ! 
17 PC5 Key Matrix Scan out 
18 PC4 Key Matrix Scan out 
| 19 РСЗ Key Matrix Scan out 
E PC2 Key Matrix Scan in 
ES > РСТ Кеу Машх Ѕсап іп 
> PCO Key Matrix Scan in 
= РО5 Timer Control data п 
E TEMP Not used ! 
Lc TCAP/P 
| Ж Tm D7 Remote Control data in 
кб, = 
| ES = Connection to a 4MHz crystal 


| Connection to a 4MHz crystal 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


4.5 volt supply for chip 


PC7 
PC6 
PC5 
PC4 
PC3 
РС2 
PC1 
PCO 
PDS 
TCMP 
TCAP/PD7 
0$С2 
Osc1 
Vdd 
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Electrical Parts List 


istics Í Пап! to safety. If yoy 
| ial characteristics importa” 
ODUCT SAFETY NOTICE: Products marked with a A\ have gl "this manual, Don't degraded the 

PR 


hese components, carefully read the product sa 


replace any of t 9. Resistors & Capa 


h improper servicin 
fetv of the product throug 
Kc 110%, M: +20%, Z: +80% -20%. 


E 0, 
citors tolerance, 0: +0.5%, J: +5 Yo, 


AAA a С {N | Part No. Description Position] | Remark | 
SP AR ipti Position| Remark Ref.No | 
Ref. No ] Part № | Description ia d Р 
AAA —— A Diodes : 
Main Board 4002119700 А | 2058599115] Zener DZ 278M 2 
| Capacitors ; | |р 12058306101] 1N4148 a 
L—— Les Е яу MÍ 82/c2 | D403 2050599116 | Zener DZ 128M 
omua pol cad Вас E v Pete 0404/0405 | 2058306101 | 1N4148 А 
|с 3579101130 | Ceramic ge м hare Dus . | Not used | 
T 210991 | Bectric SA 1 A3 
2 vem Bec SA ЗЕ 16V M|A2/C2 D407-D410 ped qe rr А 
у t | | 
(дв [3579050030 | Ceramic ы E ; Mis 041 2058306101; 
6 | 3579200130 | Ceramic р A3 
þang ar EecticSA 24 SW M|A2IC2 DASILIR EL ee 
| cana 13479210971 | Electric SA ғ SV M|B2/C2 D452L/R 
mn 3479473120 | Mylar ООМЫЕ 100V J | A2/C2 D461-D464 A | 2058100119] 1N6A2 2 
car 3479247971 | Electric SA АЛЕ SOV M|B2/C2 D465-D468 As 2058106100 | 114002 = 
сатта 13679473120 | Mylar 0.0474F 100V J | B2/C2 0469 2058599109 | Zener DZ 158M үн 
| onm 3479210071 | Electric SA 10F 50V М|АЗ/С2 0470-0474 As} 2058106100) 1N4002 
C413 3479222041 | Electric SA 2 2V МАЗ 
0414 3479210121 | Electric SA 1004F 10V МАЗ Fines 
| 045 3409222091 | Electric SA 224F 10V МАЗ - 
| CAI6L/R 3579101130 | Ceramic 100pF 50V J | B2/C2 F401 AX | 5508103121} SB 20mm 6.3A 125V 
| CATLIR 3579101130 | Ceramic 100pF 50V J} A2/C2 5508303235 | TL 20mm 6.3A 250V 
F402 A [5508103121] SB 20mm 6.3A 125V 
CASIL/R (13579247871 | Electric SA 0.474F 50У МАЗ 5508303235 | TL 20mm 6.3A 250V 
CAS2L/R : Not used ! F403 A |5508205330| NB 20mm 600mA 125V 
| CAS3L/R 13579472530 | Ceramic 4100pF 50V Z|M D 5508211630 | NB 20mm 500mA 250V 
CABAL/R 3573472530 | Ceramic 4700pF 50V ZI Al D 5508301635 | TL 20mm 500mA 250V 
A 
| 451 3419582200 | Electric SA 82004F 80V MIB2 | Al2215R only m 3508205330 NB 20mm GOOmA 125 
f 5508211630 | NB 20mm 500mA 250V Domestic 
(C451) 3419568280 | Electric SA 6800” 63V M|B2 AJ2213R only 5608301635 | TL 20 
Е mm 500тА 250V C,D,E,F 
| C452 3419582200 | Electric SA 8200,F 80У M|B2 A12215R only A 
| F405 5508205330 | NB 20mm 600mA 125V А,В 
|iC452) 3419568280 | Electric SA 68004F 63V K|B2 A12213R only ; 
0453/0454 — | 3509103450 | Ceramic 0.01F 50V 2 | АЗ 5508211630 | МВ 20mm 500mA 250V Domestic 
045-0459 (3579472530 | Ceramic бй} 500V 2 | A3/B3 |0 ЕЛ есу L 20mm 500 А 250V C,D,E,F 
C480/ C461 3409247169 | Electric SA 470uF 35V MI B3 508103121 SB 20mm 6A 125V for AI2213R А 
C462 3479210061 | Electric SA Е 35V M|C3 5508103130 58 20mm 6A 250V for Al2213R B 
C463 3409722149 | Electric SA 2204F 25V М|А? 5508302735 | TL 20mm 3.15A 250V for AI2213R CDEF 
6464 3579472530 | Ceramic 0.00474F 50V 7 Ian D 5508203230 | NB 20mm 6.3A 250V for Al2213R Domestic 
C465 3409247139 Electric SA 470,F 16V М/А? 5508103221 SB 20mm 6.3A 125\ for Al2215R A 
C466/ C467 2479210061 | Electric SA 104F 35V MIA 5508203330 NB 20mm ТА 250V for Al2215R B 
CABB 3479210971 | Electric SA iur 50V MIA? 5508302935 | TL 20mm 4А 250V for Al2215R C,D,E,F 
| C460 3549472407 | Ceramic 0.00474F 400V Z | M 5508203330 | NB 20mm 7A 250V for Domestic Domestic 
(C469) 3549472410 | Ceramic — 0.004uF 400V Z| Al Domestic only 
cso. — [3059194110 | Mar ME EE Icası 2168601105 | IC, 607815 Regulator 
CABILIR — [2069104110 | Mylar OIF 10V J | АЗС 82 [21686011011 IC, 607805 Regulator 
سا‎ Í 
Connectors iney: Al Resistors are 1/5W carbon film + 5% tolerance, unless otherwise specified. 
CONTI 4428505810] Plug 6P = | Is metal film, M.O is metal oxide and C is cement type. 
CNT12 4358103268 | Ass'y 3P to Main Board АЗ RAOTL/R 3069102970 | 1kQ 
CNT13 4358104306 | Ass'y AP 10 Main Board M R402L/R 3069471970} 4700 
CNT14 — 4356106271 | Assy 5P to SPKR Switch Board | A2 RA03L/R | 3069332970 | 3.30 
CNT15 4358104306 | Ass'y AP to SPKR Switch Board | A RAOAL/R 3069184970 | 180k0 
CNTI6 14428506910] Plug 5P M МОБ А (3069132970) tin 
je zu Plug 3P AQ RAO6L/R 3069183970 | 18k0 
02300 | Ass' y 2P to Input Board C3 RAO7L/R 3069152970 | 1.50 
RAOBL/R — 30696693970 | БЕК 
13R only 
1401/9 2648001010) Coil, Inductor 0.5yH B2/C2 (R408L/R) 3069183970 | 18kQ ме only 
a RA09L/R 3069680970 | 680 
- | М 


{3069362970} 3,640 
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Part No, 


| ILIR 
| РАВ 
| BAIAL/R 
| RATALIR 
ГГ 3039472472 | M.O, 4.70 1W 
| AIBLIR 
мВ 12069229070 | 3.30 
УВ — 13059478782 | C, 0.470 5W 
|МЛИЯ — 12059478782 | C, 0,470 9W 
ралй 12069472870 | 4,70 
я — 13009272870 | ZTA 
А4 ГА 12009222910 | 7.20 
9479.78. 13088150970 | 150 
|МФ/Я 19089150970 | 150 
pair 12068104970 | 10060 
| 49 3069103970 | 100 
RAJ 3069122870 | 1240 
| 42) 12069222970 | 330 
R49 2438012100 | Posistor, PTH487A A2 
BAA 40692229710 | 22k A3 
| 435 12438012100 | Posistor, PTH487A A3 
| 436 3969104970 | 100KQ АЗ 
МЛ 3069473970 | 4700 АЗ 
| 9438/8439 | 3069474970) 470К0 A2/A3 
R440 3009224970 | 22081 A3 
RA41/R447 | 3069184970 | 1800 А2 
| R443 (3069823970 | 2K A3 
| RAM | 3069105970 | 1М0 A2 
#445 / R449 ‘ Not used ! 
пб 3069104970 | 10060 A2 
| 8447 3039722572 | М.О, 2.240 2W АЗ 
| RAAB | 3039122472 | M 1.2kQ 1W АЗ 
|848 13068103970] 1080 Að 
|М! A [3039100472 M, 100 1W 83 
|452 | 3039391472 | М, 3900 1W 83 
|483 A | 3033720472] M, 220 1W А 
| R454 3069103970 | 10kQ A2 
| Mi 3069339970 | 3.30 A2 
|RASILIR — (369513970 | 51kQ АЗ 
|RAS2LIR | 3089391970 | 3900 A3 
АУА 13069243970 | 2440 
ina 12069103970 | 100 
| Relay NU. 
Ins [zoo] ое D2. TM) 
ӘУ 415528001490] DE 12 D1-OTIM) 
| Transistor T2 
04011 T = 23 
p қым KTD 13025 
ия 296 ! y КТС 2240BL 82/2 
Жил |ж EE KTC 24081. 82/2 
sum |2 2206102) KTA 949 82/02 
иур |20800102] MPSA 06 B2/C2 
лк | 022407118] 2507168 
| ug Е 2008107115 98 Ag 82/2 
(ЕЗ FAR | A2ICL 
om A Жу жн AI2215R only 82/02 
\ Af | oud 0 
ту 1 00811810) 25А 149 НИ 
lg. yy | 128116108} 25A 1491 for АНА onl 
" 48009102 | MPSA 06 Ма 
“80061041 КТС 1815 


Е SV J 
pF SN J 
Wr SOV J 
WF SOV J 
pF SN J 
Vo SV J 
WF V J 
ХЕ SOV J 
WF SV J 
100pF SN J 
CIBILIR юк = 
C151 № W 
C152/C153 ПЕ У 
CISAL/R ғ 35 


С\Т! 
CNT2 
CNT3 
CNT4-CNT6 


CNT19 


LIOIL/R 


0151 


2168206104 | IC, KIA 756599, OP Amp 
2168017132 | IC, LC 7821, Switching 


Ic101 
Ic102 


Resistors 


RIOIL/R 
RIO2L/R 
R103L/R 
RIOAL/R 
RIOSL/R 
R106L/R 
RI07L/R 


0 


\ 


Ref. № 


Part №, 


Description 


Position! Remark | R РЕА сан 
lef. N 
Others a 2 | Part No, | Description 
|— CNTI8 | 43681031801 Aso varo ware 
Ші 208606104] TR, KTC 1815v YF to Main gp 
SW 4628055710 | Switch, Push Mono Diod L 
SW? 4628055710 | Switch, Push Loudness = 
VR201 13208084310 Volume Motor 0501/0502 2058909191 | 19148 
D503 2308220130] LED SLVSBURCZ Red , 
= | 054-0608 2308220507 | LED 51156063 Amber А 
Da 2308221108| LED SLR 54DC3 Amber А 
> 2308221108] LED SLR SADC3 Ambe 
Power Switch Board 4002119830 DSS6L/R 123082201091 LED SLR SAURC Reg > 
E DSS7L/R — | 2308220109] LED SLR SAURC Red 8 
Connector 
CNT17 4428519120 | Plug 2P Angle L type Board 10% 
S4 4658002020 | Switch, Tact Power 1050! 2138309129 | MCGBHCOSP1 CPU 8 
10502 2138009129 | MC 14094 Shift Register C 
¡PATA 
IC551 2168010107 | AN6882 Level C 
10552 2168010107 | AN6882 Level 
Voltage Selector Board 4002119840 | 
Fuse Resistors 
ЕТ 5508202830 | NB 20mm 3.5A 250V for AI2213R B, Domestic i ж a c 
R50 
F801 5508202930 | NB 20mm 4A 250V for Al2215R B, Domestic т МЕШЕЛ a А 
R504 3069106970 | 10М0 A 
R505 3069103970 | 10k0 Е 
- 7 |ғж 3069472970 4.74 
Speaker Switch Board 4002119720 R507 3069103970 | 10kQ C 
pub R508 3069104970} 100kQ C 
| Capacitor R509-R511 |3069474970 | 47080 А 
COOIL/R [35795611301 Ceramic 560pF 50V J D ШШ eee! he А 
R515- 
CNTI4 (4428513450 | Wafer 5P. L angle R518-R521 | 3069104970) 100k0 8 
CNTIS — | 28513440 Wafer 4Р L angle 9522454 | © Моей А 
REOLIR — | 3039471572 | Resistor, M.O 4700 2W 8525 3069223970 | 22k0 : 
SUE 4628042610 | Switch, Push Speaker R526 3069103970 | 100 М 
Е R527 3069472970 | 4.7К0 P 
= R528 3069223970 | 220 F | 
8529 3069103970 | 10kQ : | 
| 
| R530 3069102970 | 1kQ 
| CPU Board 4002119710 пете | ВУ 10 : | 
Capacit R537 3069104970 
қышы R538-R543 | 3069103970} 10К0 : 
к - — | Not used RSA 3009681273! M 6800 1/4W : 
| capa (9479210061 Electric SA 10yF 35V MIA R545 3069331970} 3300 A umit 
| csp 3479210971 | Electric SA ШЕ 50V МА R546 3069104970} 10080 : 
| Cry 3579102530 | Ceramic 1000pF 50V 2А 3069104970} 10080 
| C506 a ae p R547 C 
| Cite 2220210] Ceramic CH ^ 22 50V KIA R548 3069391970 | 3900 
1054 = 7220010 Ceramic CH 22pF 50V KIA R549/R550 . Not used ! 
э (299101120 | Ceramic 100pF БМ J|C ROBIL/R — [3089100970 | 100 
| (3579471130 | Ceramic 470pF 50V JIC R552L/R ne bs 
| BILIR FJ R553L/R 
| CoL ув [Ид Electric SA TF Жу MIB R55AL/R 3069183970 | 1880 
| 71324971 | Electric SA АЛЕ 50у МВ АБББ /А — [3069472970 | 4,710 
[Cono R&o6L/R = 3069220970 | 220 
+Mectors | 
| A 
| Qro 4959197491 | де 7p Others Lor e КЕ ШЫ ТҮ?” 
n 35 Y /P to Input B'D А ВОЕННАЯ A/B/C 
от ne As EÐ to Volume BD с 0501.0510 | 2208606104] TR, КТС 1815Y NPN 
435850 А85 Y5P to Main B'D A tor, CSA 4,00MHz A | 
ШЗ Assy 2P to Power Tact SWB'D | A XTAL кенін pubs Mey en pe Ben 
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Tapón sr ni 


2408000131 | KRM 34Li 


Sensor 


| SW5 4658002020 | Switch, Tact Phono 
SW6 4658002020| Switch, Tact CD 
SW7 4658002020 | Switch, Tact Tuner 
Sws 4658002020 | Switch, Tact Video 2 
SW9 4658002020 | Switch, Tact Video 1 
4658002020 | Switch, Tact Tape 


Commandor Board 4005113200 


Capacitors 

C501 3409247022 | Electric SA 474F 10V M 
| 0502/C503 | 3509101130} Ceramic 100pF 50V J 
| D502 2408001100 | Diode, IREL-IL2 Infrared, white 
| IC501 2138013116 | UPD6121G-002 CPU 
Resistors 

| R501 3009209973 20 

| R502 ; Not used ! 


8503-8506 | 3009184973 | 180kQ 


| 0501 2008610102 | TR, NPN 25013025, Switching 


|X TAL X 3938001001 Ceramic Resonator CSB455E 
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Mechanical Parts List 


8545048210 
048545048211 
2 | 6055003010 
3 | 6555004380 
4 | 048501016211 
048501016212 
049543024911 
048583003211 
048555020315 
048535026711 
048535026712 
д | 8596028110 
10 | 8535028010 
п | 9543019510 
12 | 8523009220 
13 | 049535019021 
048535027311 
14 | 8545048310 
15 | 6308005510 
16 | 3208054310 
17 | 6165135110 
18 [4628055710 
19 | 4658002020 
0) |049545048611 
21 | 046503015111 
22 | 3238407310 
23 | 8305003810 
24 | 2438004420 
25 | 8543019410 
26 | 4628055310 
7 | 6122212310 
28 | 046122020011 
29 | 6122620410 
30 | 046035101511 
046035101511 
31 16035101510 


со — €» cn 


9 16122414910 
33 16122620310 
® 16515002317 
35 | 6505081610 
% | 7502003010 
7502003020 
37 | 4408103119 
38 | 4618006610 
8 | 4618006510 
% | 503015310 
| 4 4438103410 
0 438103510 
4408104919 
% | 408001610 
4308001410 
4208002310 
4308000610 


45 046102027611 


046102027871 
045102027691 


Knob Power, Black 
Knob Power, Black 
Insertion Button 
Spring 

Panel Front, Black 
Panel Front, Black 
Knob Tact, 6 Key 
Caver Decoration 
Window Display 
Inlay 

Inlay 

Diffuser 

Filter Sensor 

Knob Rotary 

Ring Decoration 
Badge 

Badge 

Knob Push 

Shaft 

Volume Motor 

Shield Fence 

Switch Push 

Switch Tact 

Knob Slide 

Cover Equalizer 

VR Slide 

Washer 

Jack Phone 

Knob Push, Speaker 
Switch Push, Speaker 
Chassis Front 

Cover Top, Black 
Frame Left 

Foot, Gold Front 
Foot, Gold, Front/Rear 
Foot, Black Rear 

Not used | 

Cover Bottom 

Frame Right 

Holder Power TR 
Bracket Board 
Heatsink Power 
Heatsink Power 
Terminal Speaker 
Voltage Selector 
Voltage Selector 
Bracket Heatsink Power 
Jack RCA, 4P 

Jack RCA, 6P 
Terminal Ground 

Cord AC Power, Black 
Cord AC Power, Black 
Cord AC Power, Black 
Cord AC Power, Black 
Chassis Back, Black 


Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
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Domestic 


Al2213R only 
AI2215R only 


AI2213R only 
AI2215R only 


Domestic 


Domestic, А 
B,C,D,E,F only 
Domestic, A 
B,C,D,E,F only 


A\2213R only 
Al2215R only 


Domestic, B 
Domestic, B 


Domestic 
АВ 

C,D,F 

E 

Domestic, 
Al2213R only 
A, Al2213R only 
В, Al2213R only 
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6515012510 
4448100410 
4448102810 
4448100510 
3238406810 
7505202410 
6165135510 
6715015520 
4428300310 
4308001110 


048581000611 
048581000710 
048583003711 
8555030610 
048552003031 
048552003012 
048552003011 
048722000531 
048722000511 
6555605210 
6555605310 
6555605410 
8019120130 


Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 


Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Chassis Back, Black 
Stopper Cord, Black 
Stopper Cord, Black 
Stopper Cord, Black 
Stopper Cord, Black 
Holder Voltage 
Outlet AC 

Outlet AC 

Outlet AC 

Switch Slide, Balance 
Heatsink Regulator TR 
Shield Fence 
Sponge 
Adapter AC 
Cord Extension 


Cover Top, Black 
Cover Bottom, Black 
Cover Battery 
Cover Upper 
Function Plate 
Function Plate 
Function Plate 
Rubber Tact 

Rubber Tact 

Spring Battery (A) 
Spring Battery (B) 
Spring Battery (C) 
Screw PM 2x10ZNB 


8109230081 
8109230083 
8119240061 
8059130121 
8159440081 
8019120033 
8159440083 
8159230081 
8109230061 


#2 BTC 3x8 ZNY 
#2 BTC 3x8 ZNB 
2BTC4x6ZNY 
HEX M3x12 ZNY 
WSAM4x8 ZNY 
PM2x3ZNB 
WSAM4 x8 ZNB 
#WSAM3x8 ZNY 
12 BTC 3x6 ZNY 
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| Schematic 
AI 2213R/ 
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